- Exposición temporal 


Martha Ramirez 


Contracorriente 


PROGRAMA DE APERTURA 
DE LAS EXPOSICIONES: 


Miércoles 1 de septiembre 
de 2021 / Sala A1 
1a.m.a9p.m. 

Entrada libre con aporte 
voluntario 


Recorridos por las 
exposiciones 
4 p.m. 


Inscribete aquí 


Apoyan: 


(DMUV <= 


TRANSMETANO 


Estan paro la e yla 


Museo de Arte Moderno de Medellin 
Carrera 44 + 19A - 100, Ciudad del Rio 


T: (4) 4442622 / elmamm.org 


Museo de 
Arte Moderno 
de Medellin 


Presentación 
exposiciones 
6 p.m. / Teatro 


Conversación con la 
artista Martha Ramírez 
6:30 p.m. / Teatro 


Conversación con la 
artista Ana María Millán 
7:30 p.m. / Teatro 


Contamos con todas las 


medidas para garantizar una 


visita segura; aforos limitados. 


De la serie Contracorriente (fragmento), 2021. Óleo sobre lino, 60 x 80 cm 


